ZYGMUNT 


MIESOWICZ 


sedzia grodzki 
przeżywszy lat 33, zasnął w Panu dnia 5 września 1943 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w środę dnia 8 b. m. o godzinie 5 po południu, o czym zawiadamiają 


matka, brat, siostry i rodzina. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w czwartek dnia 9 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Anny. 
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